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SDCS  Event  Report  No.  26 
Eastern  Kazakh ^ 30  June  1975 

\ 


This  event  report  contains  seismic  data  fjrom  thejspecial  Data  Collection 
System  (SDCS),  and  other  sources  for  the  above vent.  Published  epicenter 
information  from  seismic  observations  is: 


Origin  Time  Latitude  Longitude  m^ 


NORSAR 

LASA 


03:26:31 

03:26:58 


47. 3N 
48. 5N 


081. 6E 
079. 6E 


4.9 

4.6 


M 

s 

N/A 

N/A 


Using  SDCS  stations,  LASA  and  NORSAR,  the  epicenter  location  and  magnitude 
become 


03:27:0/  51. 2N  078. 7E 

All  SDCS  stations  were  operational  during  this  period. 


4.5  N/A 


Short-period  signals  associated  with  this  event  were  recorded  at  WH2YK, 

RK-ON,  HN-ME,  LASA  and  NORSAR.  High  level  background  noise  precluded  definite 
determination  of  signal  arrivals  at  FN-WV  and  CPSO. 

Analysis  of  the  SDCS,  LASA  and  ALPA  long-period  data  failed  to  produce 
recognizable  signals  associated  with  chis  event.  The  north-south  LP 
horizontal  instrument  at  CPSO  was  inoperative  and  the  LP  vertical  at  HN-ME 
was  pulsing  due  to  moisture  in  the  data  coils.  Long-period  array  data  from 
NORSAR  was  unrecoverable  as  were  the  LP  radial  beams  from  LASA  and  ALPA. 

Details  of  the  program  used  to  obtain  beamed  vertical,  radial  and  transverse 
long-period  data  at  LASA  and  ALPA  are  in  the  process  of  being  reviewed. 

Vertical  beams  are  probably  valid  whi.'o  horizontal  beams  are  questionable. 

Scaling  factors  on  plots  are  millimicrons  at  1 Hz  (not  corrected  for  instrument 
response)  wi th  the  exception  of  LASA  and  NORSAR  short-period  plots.  LASA  SP 
scaling  factors  are  millimicrons  per  inch.  Scaling  factors  are  not  reported 
for  NORSAR  short-period. 
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HYPOCENTER  DETERMINATION 


INruT  FOE  EVENT  30  JUN  75 


C 3 : 2 7 : 

OC.O 

49 . 000  N 

78 

•OOOE  OKM. 

RESIDUALS 

DIST. 

AZ. 

STA. 

ARRIVAL 

CALC 

REST 

REST 

REST 

NAC 

03 

34 

20.8 

0.3 

-0.1 

37.  5 

311.7 

WH2YK 

03 

37 

48.9 

0.5 

0.  3 

65.  2 

17.5 

PK-CN 

03 

39 

06.1 

-0.9 

-0.5 

78.1 

355.  1 

HN-ME 

03 

39 

11.2 

0.5 

0.5 

78.8 

337. 1 

LAC 

03 

39 

29.5 

0.4 

-0.2 

82.  4 

3.4 

67  HERRIN  TRAVEL  TIME  TABLES 


ORIGIN  LAT.  LONG.  DEPTH  (KM)  SDV  IT  STA 

NC  CONVERGENCE  ON  CALC  RUN 

03:27:05.4  50.986N  78.813E  -0.  CALC  0.6  16  5 

03:27:06.9  51.212N  78.7C4E  0.  REST  0.4  4 5 


CALC 

2 . 2 

1 . 0 
0 0.  0 0 


0 0.  0 C 

0 . 0 
0 . 0 


REST 

2 . 2 

1 . 0 
0 0.  0 0 


0 0.  0 0 

0 . 0 
0 . 0 


CHI 2 COVERAGE  ELLIPSE;  95  PER  CENT  CONF. .LEVEL.  SDV=  0.97 
MAJOR  304. 8KM.  MINOR  41.7KM.  AZ=  178  AREA=  39965  SQ.KM. 


PEST 


DATA  SUMMARY 


n,  ,,  JJ111  F0R  PENT  30  JUN  75 
03.27.00.0  49 .000 N 78.060E  OKH. 


ARRIVAL 
TIME 


JNST_ 

_ FEP 

A/T__ 

ME 

AE 

0.6 

22. 

4.  54 

SPZ 

0.  6 

?. 

4.40 

SPZ 

0.4 

12. 

4.  67 

SPZ 

0.9 

11. 

4.56 

AE 

0.9 

5. 

4.34 

0-2?"o6  , .i*?;,,  DE”«  <«»)  HAG  SDV  STA 

0..27.06.9  51.212N  78.704E  0.  REST  4.50  0.13  5 


,DIST_ 

37.5 

65.2 

78.1 

78.8 

82.4 


WH2YK  30  JON  75 

03:37:48.9 


N0R3RR  EVENT  FILE  1975  JUN  30 

EPX  NO.  3d090  RRR.  3.3H.20.H  97.  3N  A1.6E  H.  SMB  33KM 

01  ST  - Hi. 5 MI  ‘ 75.7  RHP  - 19.3  PER  = 1.0  UntTH  2 

SCflLEl )=  5 SECONDS 


wiim.  tip* 


,! 


1 30  JUN  1975 

2 3 26  57  <+8.5N  79. 6E  33C  C 329  EASTERN  KAZAKH  SSR 

3 3 39  29.0  LAO  P 2.  1 0.6  22.  H 85.2  356.1 


EPX  38870 
ABN  8. 6 


BP-B  0. 6-2.0  HZ 


BN  8.  6 1 \ k 


vv\/vA*y 


FAB  12 


I^IAB  12 


PAB1  9.8 


PAB2  15 


PAB3  17 


PAB4*  9.0 


0 


P-SO  30  JUN  75 


